Soacha, Noviembre 27 de 2013 



Señores: 

PERIODISMO PUBLICO 
Soacha.- 



Por medio del presente, la comunidad del barrio La Despensa-Soacha, ubicado en 
la Transversal 8, paralela Autopista Sur, nos permitimos presentar la siguiente 
queja: 

• Se nos fue informados de los arreglos que se van a realizar en la paralela 
Autopista Sur, los cuales comenzarían a partir del día 18 de Noviembre. 

• Los trabajadores llegaron a realizar los respectivos cierres de la calle y 
andenes como nos habían comunicado en reuniones anteriores avisando 
de tales cambios 

• Ya en la semana comprendida entre el 18 -23 de Noviembre, empezaron 
hacer los huecos o destapes en la respectiva calle, en este caso la 
Transversal 8 

• Los habitantes de tal cuadra, esperamos que los trabajos siguieran con su 
ritmo pero que sorpresa que nos llevamos que el trabajo se detuvo, no hay 
trabajadores, y nadie que nos comunique que está pasando al respecto 

• Se tiene el rumor que se detuvo la obra porque no hay materiales para 
poder ejecutarla. 

Nuestra pregunta es ¿cómo es el caso de que empiezan a destapar una calle 
creando inconvenientes y peligros para la comunidad sin antes tener los 
materiales necesarios para su ejecución? 

A continuación se muestran una serie de fotografías indicando el peligro para la 
comunidad, estas fotografías se tomaron el día 27 de Noviembre a las 1 1 :00 de la 
mañana y como se puede ver no hay trabajador realizando su labor. 



FOTOS 1 -2 




Como se puede observar en las fotos, los postes de luz están representando un 
peligro latente para la comunidad, están sostenidos por dos palos cruzados, un 
fuerte viento o una lluvia fuerte podría ocasionar daños a las viviendas ubicadas 
cerca a ellos, además que son de luz esto podría ocasionar un peligro muy alto 
para la comunidad. 



FOTO 3-4-5 




Como se puede observar en estas fotos, está la tubería de aguas negras, 
incrementando los malos olores, la salida de ratas que están infestando las casas 
ocasionando enfermedades a los habitantes de esta cuadra. 



FOTO 6 




En esta foto podemos evidenciar que no hay operarios laborando en dicha obra, 
son las 1 1 :00 am y no se encuentra ninguno, hace ya aproximadamente 4 días se 
presenta la misma situación. 



Nuestra queja es que si van a realizar el arreglo acordado, que no dejen las obras 
a medias, estamos hasta ahora empezando con la obra y ya se presentan 
ausencias en las mismas y los peligros están latentes. 



Atentamente, 



COMUNIDAD LA DESPENSA 



